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80.   Dampfspanmmg iiber Lostmgen niclit fliielitiger Stoffe, Dampfspannungseraiedrigiing.
Wenn Mischungen oder Losnngen neben dem Losungsmittel nur nicht fliichtige Stoffe enthalten, lassen letztere sich nicht mit verdampfen und der Dampf iiber ihnen bestebt nur aus dem Dainpf des Losungsmittels. Die Theorie dieser Verhaltnisse konnen wir in ganz derselben "Weise entwickeln, wie die des voraufgehenden Falles. Indem wir naralich ansetzen
M9 = Jfi*i + Jfa*2 + -Mi ^i + -Ma' #2,
haben wir zu beachten erstens, dass M% = 0 ist, falls die Menge des Losungsmittels mit M{ bezeichnet wird, und ferner dass Gleichgewicht nur dann besteHen kann, wenn die Verdampfung des Losungsmittels durch Ausfallen geloster Substanz verhindert wird. Wir haben uns also die Losung einerseits mit dem Dampf ihres Losungsmittels, anderer-seits mit der festen Phase ihres gelosten Stoffes in Beriihrung zu denken, wie S. 520. Bezeichnen wir die Menge des festen Stoffes mit JJf", das Potential mit <&'", so ware also
1)            M® — M{®{ + Mz&i + Hi'&i  + M'"®'".
Sehen wir von Fallen der Hydratisirung beim Losen ab, so hatten wir zwei Bestandtheile in dreiPhasen, also ein vollstandig heterogenes Gleichgewicht, welches nur in einem einzigen Falle bestehen konnte, so dass Concentration und Dampfdruck allein durch die Temperatur schon bestimrat sind. Diesen Fall haben wir scbon behandelt bei der Ableitung der Kirchhoff'schen Grleichung auf S. 514. Wir fanden als Beziehnng fur die Yerdiinnungswarme A
2)   JAclfr = frdn [(t?" — O + Cf (vin — v1)]
wo, um es zu wiederholen, % der Dampfdruck des Losungsmittels liber der Losung, p' der tiber dem reinen Losungsmittel war. Bei Annahme der Boyle- Gay-Lussae'schen Gleichung ergab sich dann fur die Kirchhoff'sche Gleichung
m        d          p
Dies e Gleichung gilt ihrer Herleitung nach (vergl. S. 514) zunachst nur fur gesattigte Losungen und A bedeutet die Wiirmemenge, welche entwickelt wird, wenn zu 1 g der zu losenden Substanz so viel Wasser gethan wird, dass die Losung gesattigt ist. Wie wir bald sell en werden, kann man jedoch die Gleichung, form ell wenigstens, auf un-gesattigte Losungen ausdehnen. Da jeder Temperatur eine hocbstegiebt die ,,Linie nach Gibbs und Konowalow". Nach diesen beiden Forschern werden diese Punkte und Linien bezeichnet, weil sie die bereits unter ihrem Namen behandelten Regeln niit bestimmen; die Concentrationen von Flussigkeit undDainpf sind in ihnen gleich. Und :,indifferent" in diesem Punkte ist der Zustand darum, weil das Gemisch ebenso gut als Flussigkeit wie als Darnpf bestehen kann.
